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取扱説明書 

(保証書付を） 



このたびは、トヨトミ速暖遠赤外線電気ヒーターを 
お買い上げいただき、まことにありがとうございま 
ず。 

♦ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をお読み 
いたださ、正し<ご使用<ださい。 

お読みになつた後は、大切に保管していただを、 
取り扱いのわか5ないとをや、不具合び生じたと 
きにお役立てください。 
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各部のなまえ . 
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ち全上のご ミ 主意 (よく読んで必ずお守りくださし、。） 


♦ここに示した事項は、成警告、 A ま意に区分していまず。 

いずれもま全に関する重要な内容を記載してありまずので、がず守ってください。 


么警告 （WARNING) 
A ミ主意 （CAUTION) 


取扱いを誤った場含、使巧着が死 t または重傷を負弓巧 
能性が想定される場含。 


A A I ITIPiM 、 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定さ 

エ局 v^MU I lUlM ノれる場合および物的損害のみの発生が想定される塌を。 

>説明文のお願い事項は、本機を誤りな<使用していただくためのミ主意事項び記載されておりますので、 
必ずお守りくださし、。 


絵表示については次のよラな意巧びあります。 
Q 一般的な必ずおこなラ M 


ブ〇 


電源プラグをコン 
セントからなく 


硬分臟止爲 


乂気禁止 



告 （ WARNING) 


>電源は交流100 VL ソがで使巧しない。 

1 日日 V 政がの電源を使ラと、電気部品び過熱したり、火災■感電 
の原因になります。 


•乳幼巧やお年寄り、身体の不自由な方には、付き添いなしでは 
使用しない。 

やけどをおこすおそれびあ0ます。 


♦就寝中や外出中は使用しない。 

寝具や可燃物などび她れると乂災の原因になります。 


♦壁コンセントか6延長コードを使用して運乾しない。又は他の 
電気器具とは共用しない。 

乂災や感電、電源プラグの発熱の原因になります。 


♦屋内の壁コンセントで2□政上になっていても単独で使用ずる。 
100 V 15 A 1； U : のコンセントか確認ずる。また、他の電気器具の 
電源プラグは同じコンセントに差し込み使巧しない。 

屋内配線(壁の中の配線)の電気容量び許容量を超え、火災や感電や 
電源プラグの発熱の原因になります。 

♦電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつをの 
ないよラに刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりが付着したり、接続び不完全な場合は感電や火災の原因に 
なります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に掃除をし 
て < ださし、。 

•電源コードは、まねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱 
したり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損する原因になりまず。 

傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。 









〇 

確認 

0 









告 （ WARNING) 


♦反射板•吸込□のずさ間に、ピンや針など金属物等、また指を 
入れない。 

内部に触れたり、異常加熱して火災や感電-やけどの原因になり 
ます。 _ 

♦電源プラグの巧き差しにより本機の運転や停止をしない。 ■ - 

感電や火災の原因になります。 


>まを器のヒューズのげわりに針金や銅線などを使わない。 

故障や火災の原因になります。 


♦可燃性ガスが発生ずる場所やたまる場所では使用しない。 

引乂して乂災の原因になることびあります。 


♦腐食性ガスが発生する場所やたまる場所では使用しない。 

ヒーターの割れ、巧あきなどを生じて漏電のおそれびありまず。 


•スプレー宙ゃ炭駿飲料などを、本体の近くに置かない。 

熱で吿の圧力が上びり、爆発や引火の原因とな0まず。 


♦殺虫剤などをのさつけない。 

変色やひび割れの原因になります。 


♦カーテン-ふとんなど、燃えやずいちのの近くで使用しない。 

火災のおそれびあ0ます。 


•本体に衣類や洗たく物等を、のせたり、近くに置かない。 
本体変形-乂災の原因になります。 


♦改造はしない。また修理技術者切外の人は、絶対に分解したり、 
修理-改造をおこなわない。 

火災-感電-けびの原因になります。 

♦異常時にばくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセン 
卜か5巧き、お買い上げの販売店または、別紙の[お客様相談窓 
□— 賣1 にご相談ください。 

異常のまま運乾を続けると、故障や感電 • 火災の原因になります。 

♦修理は、お買い上げの販売店または、則紙の G お客様相談窓口一 
覧]にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備びあると、感電-火災等の原因 
になります。 





LPG い 


が〇 
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0 

止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 


0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

⑩ 

分辭禁止 

% 

電源巧グを抜く 

〇 




A 注意 （ CAUTION) 


♦電源プラグを巧くとさは、電源コードを持たずに、必ず先端の 
電源プラグを持って巧く。 

コードをわって抜くとお線び破損してショート.感電.発乂の 
原因にな0ます。 

♦使用時外は、電源プラグをコンセントか5巧ぐ。 

けびややけどの原因になったり、絶縁禁化による感電.漏電火災 
の原因になります。 

♦電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが 
ゆるいときは、使用しない。 

電源]- ドや電源プラグび異常に発熱し、おけたり変形して、 
感電.ショート.発火の原因になります。また、コンセントの 
差し込みびゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを 
取り替えてください。コンセントを交換しても異常に発熱して 
し巧場合は販売店に修理依頼してください。 

♦テレビやラジオなど A V 機器や電波時計か！5 2.0 m む上離して 
使巧する。 

映撒の乱れや雑音び入ることびあ0まず。 

♦温室-飼育室などの人のいない場所では使用しない。 

予測でをない事故び発生するおそれびあります。 


♦使用中や使用直後は、本体、ガード部などの高温部に触れない。 

やけどの原因になります。 

特にお子様にご注意ください。 

•乾燥など、化の用途(工場、業務用など）に使用しない。 

本体変形や過熱して発义することがあ0ます。 


•転側日 F F スイッチをテープなどで固定して本がを傾けたり、 
横にしたりして、使用しない。 

転倒日 F F スイッチび作動せず、火災の原因になります。 

♦本体に、水をかけない。また湿気のをい場巧では使用しない。 

水などがかかると、内部に浸水して、絶縁劣化による感電■漏 
電火災の原因にな0ます。 

水などがかかったら、使用を中止して販売店の点検を受けてく 
ださい。 




〇 

_持つ_ 

1 

〇 


〇 

_指示 

§ 

m 風 

擲蝶止 

觀り 

w _細_ 

〇 




水めれ禁止 





乾倒 OFF スイッチ 

★本体が浮いたり、転倒した 
ときに、ヒーターの通電を £ 
止めます。転倒した状態で iQ 
転倒日 FF スイッチを押して 
ち通雲しません。 A 


(二重プ□テクター) 


お倒 OFF スイッチ 


本が 



意 （ CAUTION) 





•切替スイッチつまみをお好みの 
位置に合わせてください。 
(詳しくは日ページ参照） 


ご乙 i 





























徊包内容 


•包装箱から本体を取り出して、内容を確認して<ださい。包装箱や栖包材等は、シーズンオフの保管や 
輸送の際にお役にたちますので、保存されることをおずすめします。 



本体 スタンド 蝶ネジ （3 本) 


組み立てかた 


A ま意 


♦組み立てが完了するまでは、電源プラグをコンセントに差し込まない。 

やけどをずるおそれびあ0ます。 


0 

禁止 


1 . 本体にスタンドを取り付けてください。 

♦本体の転倒時日 F F スイッチを、スタンドの転倒時 
日 F F スイッチ出□にをわせ、はめ込んでください。 



2. 蝶ねじ3本で、本体べースにしっかりと締め付けて 
ください。 



♦本体がグラついて不を定な感じがしますが、これは、本体の自動首振り運乾をスムースにおこなラ構 
造によるもので、異常ではありません。 


5 





ご使用方法 



A 警告 


♦電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつき 
のないように刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりが付着したり、接続び不完全な場合は感電や火災の原 
因にな0ます。 

参壁コンセントか5延長コードを使用して運範しない。又は他 
の電気器具とは共用しない。 

火災や感電、電源プラグの発熱の原因になります。 


>屋内の壁コンセントで2 □ムソ上になっていても単独で使用す _ 

る。100 V 15 AL ソ上のコンセントか確認する。また、他の電 Ife 
気器具の電源プラグは同じコンセントに差し込み使用しない。/^^___ 

屋内配線(壁の中の配線)の電気容量び許容量を超え、火災や 
感電や電源プラグの発熱の原因になりま す。 心 

>電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、力日 ^ 
熱したり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。だ^ 

電源コードび破損ずる原因になります。 ぶ^ 

傷んだまま使用すると感電や乂災などの原因になります。 1 




A 注意 


•使用中や使用直後は、本体、ガード部などの高温部に触れない。 

やけどの原因になります。 

特にお子様にご注意くださし、。 


. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

2. 切替スイッチつまみを固し、お好みの案內に合わせてください。 

運転ランプは「弱」「強」「首振り•亂 r 首振り•強」のとをに点巧します。 
•切替スイッチつまみは途中で止めずに必ず案内に合わせて止めてください。 


1 


巧 

_確認 

0 

^禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 


接軸禁止 


切替スイジチコまみ位置 


(1000 W ) 



宫振り•強 


ヒーター通霉状態 


すべてのヒーターび「切」になります。 


速暖力ーボンヒーター•遠赤シーズヒー 
ターに通電し弱運転します。 


速暖力ーボンヒーター•遠赤シーズヒー 
ターに通電し強運転します。 


速暖カーボンヒーター•遠ホシーズヒー 
ターに通電し弱運転と共に首振りします< 


速暖力ーボンヒーター•遠赤シーズヒー 


(1000 W ) ターに通電し強運転と共に首振りします。 


※自動首振りについては、7ベージ r 二重首振りの使いかた」を 
__ご参照ください。 


♦遠ホシーズヒーターは、一般の赤熱ヒーター（石英管ヒーターなど）とは異なり、赤熱をおさえて遠赤外 ' 
線を放射ずるヒーターです。遠赤外線放射効果を出ずために、速暖力ーボンヒーターほど赤く赤熱しま 
せんが効果的に暖房しまず。 


参弱運転のとき速暖力ーポンヒーターは暗く赤熱します。これは発熱体の特性であり異常ではありま^ 
せん。また、暗くても速暖力ーポンヒーター.遠ホシーズヒーターとおに高溫になっていますので、 
^絶対に触れないでください。__ 


参速暖力ーボンヒーターの中む裏面には卦止加工(突起)が施してあります。 " 

これは速暖力ーボンヒーター製造上でをるものであり、異常ではありません。 

、速暖力ーボンヒーターは色む5がありますが豬熱体の特性上起こるものであり異常ではありません 。 • 


参初めてご使用になるとさは、本体部や内部から煙や塗料のにおいなどび出ることびありますび、ご使 
用にとちない出な<なりまず。 

♦使用中は電源プラグ-コンセントび少し熱くなりますび、異常ではありません。 

3. ご使用後は切曾スイッチつまみを r 切」の案内に含わせ、運転ランプが消灯しているのを確認してか日、 
電源プラグをコンセントか5抜いてください。 A 















■二重首振りの使いかた 

①切替スイツチつまみを「切」の案内に含わせて < ださい。 


( D 取っ手をもち、をちへ軽く回してください。自動言振りの中む位置び、 
が r の範囲で設定でさます。 


③取っ手か6手をはなし、切替スイッチつまみを回して、お好みの案内に 
合わせて < ださい。 

(首振りの場含、その位置を中むに、7日"の角度で自動首振りします。） 



/ 

参無理やり手動首振りさせない。 

手動首振りは目 cr までです。動かなくなったらそれ政上回さないでください。(\ 1 
破損、故障の原因にな 0 ます。 

禁止 

A ま意 

♦本体が傾く凹凸のある場所や不を定なホ面では使用しない。 

転倒時日 F F スイッチび作動して通電しなかったり、スイッチの接点部び |\^ J 

異常過熱ずることびあります。 

禁止 

♦自動首振り運転中に、むりやり本体を停止さはたり、回したりしない。 

故障の原因になります。 


禁止 


♦本体を転倒させない。 

破損の原因になりまず。 fX 1 


















お手入れのしかた 


♦修理技術者 L ソタ'！■の人は、絶対に分解したり修理.改造はおこなわない。 
成藝化 （お買い求めの販売店にご相談.ご依頼ください。） 

' 発火したり、異常動作してけびをすることびあります。 


•手入れは、必ず電源プラグをコンセントか6巧き、本体やガードが巧分に 
冷えてか5おこなう。 

感電、やけどの原因になります。 


⑩ 

分辭禁止 


〇 


♦水洗いやめ5したりしない。 

漏電-感電の原因になります。 

A 注意-- 

♦お手入れは、手袋をはめておこなう, 

けびの原因になります。 


♦シンナーやベンジンなどを使用して、掃除しない。 

塗装面やプラスチックをいためます。 


•本化の掃除 

①本体の汚れを、乾いた、やわ6かい布でふき取ってください。 
透)吸込口のほこりを掃除機で吸い取ってください。 

♦反射板の掃除 

①ガードの下方を持ち、上に持ち上げます。 

ガード下ちの左ち両端をかし内側に押さえなびら手前に引を 
出して < ださい。 

③反射板の巧れを、乾いた、やわらかい布でふを取ってください, 




水めれ禁止 


0 



ながり部分びある方(上側) 


③ガードを元どおりに取り付けてください。 

•ガードには上下びあります。線材び出ているちび 
「上」になるように取り付けてください。 


曲がり部分びない方(下側） 

♦電源プラグ、コンセントの掃除 

3箇月に]〜2回、電源プラグをコンセントからおいて、付着したほこりや汚れを取り除いてください。 


A 警告 


•電源プラグは、ほこりび付着していないか5產認する。 

発乂、火災の原因になります。 


〇 
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簡単な故障-異常の見分けかた 


暖か<な5ない 

♦停電していませんか？ 

♦電源プラグびコンセントから损けていませんか？ 

♦傾さや、不安定な床面においていませんか？（スタンドび、傾いてい 
ると通電しません。） 

本体がぐ5つく 

♦本体の自動曽振〇運転をスムースにおこなラ構造ですので異常ではあ 
りません。 

遠ホシーズヒーター (U 字型 
ヒーター）が赤くな6ない 

•遠赤外線放射効果を出すため、赤熱をおさえていますので異常ではあ 
, . りません。 

においがずる 

! ♦初めてご使用になるとさは、本体部や内部か5蠻料のにおいび出るこ 
とびあ0まずび、ご使用にとをない出な<な0ます。 

電源プラグが少し熱い 

♦使用中はかし熱を帯びます。異常ではありません。 

電源プラグが異常に熱い 
(さねれないほど） 

♦コンセントの差し込みび確実におこなわれていない時やコンセントに電 
源プラグを差し込んでちガタつさびあると異常に加熱します。その時は 
工事業者に依頼してコンセントを交換してください。コンセントを交換 
してを異常に加熱している場合は販売店に修理依頼をして<ださい。 


♦ご使用中、不具食や異常が生じた場ち、上記の方法で点横をしていただを、なお異常のあるとをは、 
販売店に連絡してください。 


保管のしかた 


r 

A 注意 

♦使用しないとを、保管ずるとをは、必ず電源プラグをコンセントか5抜く。 
けげや、感電、漏電の原因になりまず。 

运 

電源ブラクを技く 

♦保管するとさは、テ供さんや器具の操作方法を知5ない人などがふれないと 

0 

禁止 

、 

ころに保管ずる。 

けびや事故の原因となることびあ 0 ます。 


① を手入れのしかた1 にしたがって、手入れをしてください。 

( D お買い上げのときの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気のかない巧に 
保管してください。 

♦包装箱におしまいになると贵ま、 r 組み立てかた1 との逆の順序でスタンドと 
本体をはずしてくださし、。 

透)取扱説明書は大切に保管してください。 



型 式 

EWH - C 102 

コード長さ 

約 1.8 m 

電 源 

交流1 日日 V 日日/目 OHz 

がお寸法 

幅30 日 mm • 與行3 日日 mm • 高さ目日目 mm 

定格消費電力 

強 1 日 0 日 W ■弱 500 W 

重 量 

約 3 kg 

首振り角度 

自動首振り約7日度1手動首振り約 目 0度 

を全装置 

二重転倒日 FF スイッチ 


製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することびあります。 










保言正とアフターヴービス 


广保証にっいてつ 

♦この製品には保証書がっいていまず。 

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしまずので、所定事項の記入および記載内容をご確 
認のうえ、大切に保管してください。 

• f 呆証期間はお買上げの曰か51年間です。 

保証書の記載内容によりお買上げの販売店び修理いたします。 

なお、保証期間中でち有料になることびあ0まずので、保証書をよ<お読み<ださい。 

♦保証期間経過後の修理にっいては、販売店にご相談ください。 

修理によって機能び維持でさる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことは 
お買上げの販売店にご相談 < ださい。 

当社は、販売店からのま文により、補修用性能部品を販売店に供給しまず。 

♦電気ヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切後日年でず。 

性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 

〔アフターサービスについて） 


八靴た •修理巧術者切がの人は、絶巧に分解したり修理*改造はおこなわない。 
発火したり、異萬動作してけびをすることびあります。 


分解禁止 


使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買上ば 
の販売店に修理を依頼してください。 

アフターサービスをお申しつけいただくときは、ちのことをお知5 
せください。 


型 式… EWH - C 102 
故障が態…できるだけ詳しく 
ご氏名-ご住所-お電話番号 


♦アフターサービスについてご不明の墙合、その他お困りの場合は、お買上げの販売店または別紙の 
お客様相談窓□-覧 I にご相談ください。 

♦ご贈答、ご転居により、お買上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前をって 
販売店にご相談ください。ご転居先での当な製品取扱店を紹介させていただをます。 


お客様相談窓口 


株式会社 1-31- ミ 

本 社 名古屋市瑞穂区桃園町已番17号 
干4巨 7-08 曰己 TEL <052)822-1 144 
FAX <052)822-2742 


※別紙の！お客様相談窓□一覧表.を参照してください。 
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本保証書は、本書記載內容により無料修理をおこなラことをお約束するものです。 

お買上げの曰から下記期間內に故障び発生した場合は、本書をご提示のラえ、お買上げの販売店に修理をご依頼くだごい。 


型式 EWH - C 102 
※お買上げ曰 


保証期間お買上げ曰より1年間 
年月 曰 

様 


※お客様 ごち名 _ 様 

〒田□口田 □ 

ご住所 _- 

魔話 _ ( _ ) _〕 

(※印欄に記入びない、あるいは購入-ま化いを証明するをのびない場合 i " ま 株式会社卜3卜 5 で 467-0855 0052 -822-1144 
巧効とな 0 ますか 5 必ずご確認くだごい。） 

【無料修理規定】 



お買上げ曰から上記保障朗間中に、取扱説明書、本体貼 

附ラベル菁の注意書になった正常な使用状態でが障した 

場合には、本書記載內容によ D 、 お買上げの販売店また 

は弊社び無料修理致します。 

無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入曰- 

支仏いを班明するをのをご提示のラえ、お買上げの販売 

店または当なにご依頼ください。。 

ご転居やご贈答品等でお買上げの販売店に修理を依頼で 

をない場合は、弊なまでお問い合わせください。 

イ呆証期間内でを、次の場合は有料になります。 

) 取巧説明書、本体お附ラベル等のを意書に巧わない使 
巧上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損 
傷 

) お買い上げ後の器員の乾倒、落下、衝驗等による故障 
及び損傷。 

) 火災、地禁、水害、落雲、その他の天災地変、公害に 
よる故障及び損傷。 

) 一般家庭用 L ソが（例えば、業務用の長時間使用、車輛 
-瞄舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。 

) 本書のご提示がない場合。 

) 本書にお買上げ年月曰•お客様ち•販売店ちの記入のな 
し、場合、あるいは字句を害き替えられた場合。通信お 
売等で購入され、それを記明する商品の送り状•まも 
明細書の巧ちびない場合。 

) 部品の消耗による部品交換巧びメンテナンスの費巧。 
本書は曰本国巧においてのみ有巧です。 

本書は再発行致しませんので、紛失しないよラに大切 
に保管してください。 


参この保な書は、本書に明示した期間、条件のちとにおいて 
無料修理をお約束ずるをのです。従ってこの保班書によっ 
て、保な書を発行しているち(保詔資任者)、及びそれし U が 
の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するちので 
はありませんので、保詔期間経過後の修理等についてご不 
明の場合は、お買上げの販売店または、最寄〇の弊社支店. 
営業所にお問い合わせ<ださい。 

参保詔巧間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につし、 
て詳しくは、取扱説明書の r 保紐とアフターヴービス」の頂 
をご覧 < ださい。 



お客様へ…おぼえのために記入されると便利でず。 



EWH - C 102 

お買上げ年月日 

t 


(電話番号 ）（ 

) 





株ぶを社卜3卜5はな岛巧巧の一巧としてこの取巧設巧*はちま巧を使用していまず。 





